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Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereiding 

RAALTE 

Jan van Arkelstraat 15 

het brandveilig gebruiken van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder d), te weten: het brandveilig ge¬ 
bruiken van het verpleeghuis de Hartkamp 

(OGV-2015-109) 
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